2018 年 8 月 30 日 


プラ ズ マ クラ スタ ー が 快適 な 車内 空間 づく り を サポ ー ト 
「 六 甲 ライ ナー3000 形 」 に 鉄道 車両 向け ブ プラズマ クラ スタ ー が 搭載 


シャ ー プ の プラ ズ マ クラ スタ ー 技 術 を ベー ス と し た 空気 浄化 シス テム が 、 神 戸 新 交通 株 式 会 
社 の 新型 六甲 ライ ナー 3000 形 車両 に 搭載 され ま し た 。 


| 


弊社 は これ まで 、 鉄 道 車 両 を 製造 し て いる 川崎 重工 業 株 式 会 社 と 自動 車 部 品 サ プラ イヤ ー の 
株 式 会 社 デ ン ソ ー と 共同 で 鉄道 車両 向け 空気 浄化 シス テム を 開発 し 、 鉄 道 車両 に 搭載 し て きま し た 。 


今回 、 神 戸 新 交通 株 式 会 社 六甲 ライ ナー3000 形 の 各 車 両 に 川崎 重工 業 株 式 会 社 が 開発 し た 


プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 発生 器 が 搭載 され まし た 。 
乗客 の 方 々 へ の 快適 な 車内 環境 の 提供 を プラ ズ マ クラ スタ ー が サポ ー ト し ます 。 


時 概要 
・ 搭載 シス テム : プラ ズ マ クラ スタ ー 技 術 を ベー ス と し た 空気 浄化 シス テム 
プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 発生 デバ イス を 搭載 し た 送風 装置 を 車内 
2 箇所 に 設置 し て いま す 。 
・ 運 転 開始 日 : 2018 年 8 月 31 日 ( 金 ) マリ ン パ ー ク 駅 発 13 時 03 分 の 住吉 駅 行き より 営業 
神戸 新 交通 株 式 会 社 ホー ムペ ー ジ http://www. knt-liner. co. jp/ 


く 六 甲 ラ イナ ー3000 形 > 画像 提供 : 神戸 新 交通 株 式 会 社 、 川 崎 重工 業 株 式 会 社 


プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 発生 器 出入 ロロ ドア 


る @ プラ ズ マ クラ スタ ー ロ ゴ ( 図 形 ) お よび プラ ズ マ クラ スタ ー、Plasmacluster は 、 シ ャ ー プ 株 式 会 社 の 登録 商標 で す 。 


